重 离子 辐 照 CMOS 图 像 传感器 导致 的 永久 损伤 效应 
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jx. 互补 型 金属 氧化 物 半导体 (Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS) 图 像 传感器 有 
着 体积 小 ， 质量 轻 ， 功 耗 低 ， 高 集成 度 等 特点 正 逐 步 取 代 CCD 图 像 传感器 ， 在 空间 辐射 环境 中 有 着 
质子 ， 重 粒子 ，y 射 线 ， 电 子 等 大 量 的 高 能 粒子 ，CMOS 图 像 传 感 器 会 受到 重 离子 的 辐射 效应 并 对 其 
有 着 永久 损伤 的 影响 。 本 文 主要 是 针对 CMV4000 在 重 离子 辐 照 下 的 永久 损伤 机 制 。CMV4000 在 经 
过 重 离子 辐 照 过 后 其 图 像 有 着 明显 的 热 像 素 〈 暗 电流 尖峰 高 于 其 他 像素 暗 电流 尖峰 数 倍 通常 表现 为 
该 像素 的 灰 度 值 是 其 他 正常 像素 的 数 倍 ) ， 在 下 一 帧 图 像 以 及 后 续 图 像 中 热 像 素 也 并 不 会 消失 ， 因 
此 热 像素 并 不 是 暂时 的 。 本 文 还 将 考虑 CMOS 图 像 传感器 在 辐 照 前 后 各 像 参 数 的 对 比 并 揭示 各 项 
参数 的 退化 机 理 。 
Xt. CMOS 图 像 传 感 器 ” 热 像素 Guy ”永久 损伤 

中 图 分 类 号 : TL48 文章 标志 码 : A 文章 编号 : 0258-0918 (2020) 


4 


Permanent damage effects of CMOS image sensor caused by heavy ions irradiation 
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Abstract: Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) image sensor is gradually replacing CCD 
image sensor with small size, light weight, low power consumption, high integration and other 
characteristics. In the space radiation environment, it has protons, heavy particles, gamma rays, A large 
number of high-energy particles such as electrons, CMOS image sensors will be subject to the radiation 
effect of heavy ions and have permanent damage to them.This paper focuses on the mechanism of 
permanent damage of CMV4000 under heavy ion irradiation. CMV4000 images after heavy ion irradiation 
have obvious hot pixels (the dark current peak is several times higher than the dark current peak of other 
pixels usually shows that the gray value of the pixel is several times higher than that of other normal pixels), 
and the hot pixels will not disappear in the next frame image and subsequent images, so the hot pixels are 
not temporary.This paper also considers the comparison of image parameters of CMOS image sensor 
before and after irradiation and reveals the degradation mechanism of each parameter. 
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1 引言 图 像 传感器 发 生 SEL AN Bj fü m c 
近 些 年 来 随 着 半导体 工艺 的 不 断 发 展 ， 15.9-40.4MeV/em PZE”. 2019 年 汪 波 等 人 
CMOS 图 像 传感器 的 制造 工艺 也 迎 来 了 快速 的 对 CMOS 图 像 传 感 器 进行 了 重 离子 诱导 SEU 的 
发 展 。 目 前 CMOS 图 像 传感器 在 灵敏 度 ， 光 谱 ”研究 报道 了 单 粒子 翻转 的 规律 和 现象 。2020 年 
响应 , 分 辩 率 以 及 动态 范围 等 领域 上 已 经 超越 了 新 疆 理化 所 的 蔡 饺 龙 对 商业 CMOS 图 像 传 感 器 
CCD“〔〈 电 耦合 器 件 ) ， 并 也 随 之 不 断 取代 CCD 中 的 SET 和 SEL IN, HEIST, Akt 
图 像 传感器 。 在 空间 环境 中 CMOS 图 像 传感器 ”激光 测绘 实验 和 空间 中 进行 了 SEL 速率 预测 。 
因为 其 具有 可 靠 性 高 , 集成 度 高 以 及 功 耗 低 等 特 2013 年 Emma Martin 等 人 通过 30MeV-185 MeV 
点 已 在 空间 环境 中 得 到 广泛 应 用 , 同时 在 空间 环 MATX COT CMOS 图 像 传感器 进行 辐 照 实验 ， 
境 中 CMOS 图 像 传感器 主要 用 于 拍摄 星空 图 像 ” 模拟 了 空间 辐射 环境 诱导 的 CMOS 图 像 传感器 
的 相机 ,太阳 敏感 器 , 对 地 遥感 等 多 领域 有 着 广 的 暗 点 流 增加 以 及 分 布 所 。 新 疆 理化 所 文 林 等 对 
泛 的 应 用 。 CMOS 图 像 传感器 进行 了 质子 ， 中 子 ， 重 离子 
空间 中 有 重 离子 、 质 子 、 电 子 等 高 能 粒子 ， 等 的 辐 照 研究 ， 并 对 3T 4T ST 8T 等 结构 的 像素 
重 离子 主要 导致 单 粒 子 效应 , 质子 、 电 子 主要 导 CMOS 图 像 传 感 器 开展 了 位 移 损 伤 ， 总 剂量 ， 
致电 离 总 剂量 、 位 移 损伤 效应 。 单 粒 子 效应 的 研究 , 并 获取 了 各 项 参数 的 退化 以 
已 有 研究 CMOS 图 像 传感器 电离 总 剂量 、 及 揭示 了 器 损伤 机 理 ， 同 样 也 对 CMOS 图 像 传 
位 移 损伤 效应 的 文献 报道 , 对 敏感 参数 、 损 伤 机 “” 感 器 重 离子 永久 损伤 机 理 提 供 了 宝贵 的 经 验 ”。 
理 有 较 深 入 的 研究 "。 CMOS 图 像 传感器 重 离子 本 文 针 对 重 离子 辐射 导致 的 CMOS 图 像 传 
单 粒 子 效应 研究 也 有 报道 。 重 离子 导致 的 永久 损 | 感 器 永久 损伤 , 首次 通过 辐 照 、 退 火 系 统 地 研究 
伤 没有 报道 。 随 着 我 国 发展 深 空 探测 ， 以 重 离子 。 重 离子 永久 损伤 导致 的 敏感 参数 退化 规律 和 机 
为 主 的 银河 宇宙 射线 辐射 变 得 更 加 重要 , 重 离子 。 理 , 首 先 ,通过 计算 获得 重 离子 辐 照 产生 的 电离 、 
辐射 导致 的 永久 损伤 不 可 忽视 , 特别 是 高 灵敏 度 ”位移 损伤 剂量 , 然后 结合 参数 退化 和 退火 阶段 的 
CMOS 图 像 传感器 ， 在 辐射 累积 剂量 非常 低 时 恢复 情况 , 分 析 重 离子 辐射 敏感 参数 和 变化 规律 ， 
即 表现 出 显著 的 像素 退化 。 国 外 关于 CMOS 图 最 后 , 系统 地 给 出 了 重 离子 永久 损伤 的 敏感 参数 
像 传感器 重 离子 辐 照 很 早 就 有 开始 报道 ，2014 和 电离 、 位 移 缺 陷 作 用 机 制 。 
年 Beaumel 等 人 对 抗 辐射 型 CMOS 图 像 传感器 本 文 研究 揭示 重 离子 永久 损伤 的 规律 和 机 
进行 了 重 离 子 的 辐射 试验 ， 当 LET 值 高 达 理 ， 为 全 面 评 估 重 离子 导致 的 CMOS 图 像 传 感 
67.8MeV。mg/cm “时 发 现 了 SEU (ENTE 。 器 性 能 退化 提供 理论 依据 和 基础 数据 , 为 我 国 深 
转 ) 图 像 异常 现象 ， 并 给 出 了 一 系列 异常 图 像 ， 空 探测 高 灵敏 度 CMOS 图 像 传感器 抗 辐射 评估 
通过 异常 图 像 定位 了 外 围 电路 受 损 部 位 ”。2013 ”和 性 能 预测 提供 支撑 。 
年 Lalucaa 等 人 对 4T 商用 CMOS 图 像 传感器 进 
行 了 重 离 子 辐 照 试验 ， 发 现 了 两 种 SEL MR, 2 实验 细节 
并 分 析 了 这 两 种 异常 是 由 行 , 列 译 码 器 的 电 平 转 本 次 试验 所 选择 的 样品 为 CMOSIS 公司 生 
换 电路 发 生 门 锁 导致 ， 并 通过 研究 发 现 ，CMOS 产 的 工业 级 CMOS 图 像 传 (CMV4000ES ) ,该 款 
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器 件 是 可 见 光 面 阵 图 像 传感器 , 该 款 器 件 包括 像 — 
A X Jak (2048x2048, 单个 像素 为 5.5umx5.5um), 

时 序 电 路 ，AFE 电路 以 及 LVDS 电路 等 ， 该 款 NS m 
器 件 采 用 的 是 帧 转换 的 读 出 方式 , 器 件 结构 如 图 
1 BR. 


图 2 4T 像素 单元 图 
Fig.2 A plot of 4T piexl cells 
吕 照 实验 在 北京 的 中 国 原 子 能 研究 院 串 列 
静电 加 速 器 , 该 设备 可 以 提供 较 宽 能 量 谱 本 次 试 
验 采 用 的 粒子 束 能 量 为 208MeV'mg/cm2， 图 像 
I 传感器 的 辐 照 区 域 选 取 为 中 间 部 分 , 并 用 铅 条 将 
TT 外 围 电路 以 及 除 中 间 辐 照 区 域 以 外 的 像素 区 域 
(a) 屏蔽 掉 , 这 样 可 以 形成 辐 照 区 域 与 非 辐 照 区 域 的 
对 照 关 系 。 该 试验 注 量 率 为 1.72 X 10*ions/cm? 
累积 注 量 达 到 1X107ions/cm2， 采 用 的 粒子 束 
Ge 离子 LET 值 37.3MeV:mg:em?, FERRE 
子 里 的 空气 抽 为 真空 来 减少 重 离子 的 能 量 损失 ， 
试验 期 间 盖 上 真空 铅 从 而 形成 暗 场 条 件 , 辐 照 完 
成 后 将 采用 离线 测试 并 在 上 暗 场 条 件 下 完成 图 像 
的 采集 以 及 测试 数据 分 析 , 试验 现场 图 如 (图 3) 
所 示 。 
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Fig.1 The steucture of the cmv4000 image sensor 


入 射 重 离子 


其 中 内 部 像素 单元 如 下 图 所 示 , 该 像素 采用 
的 是 AT 结构 其 中 包括 源 跟随 器 (Source follower, 
SF)， 钳 位 光电 二 级 管 (pinned photodiode, PPD), 
uil 散装 置 (floating diffusion, FD) 传输 3 辐 照 现场 图 
IE] Paneles PX dede ADRS ti 7S Fig. 3 Irradiation site map 
国产 0.18pm 工业 级 CMOS 图 像 传 感 器 , 样品 由 s 
2048x2048 个 像素 组 成 。 3 重 离子 引发 的 永久 损伤 

3.1 参数 分 析 逻 辑 
本 试验 主 由 暗 场 , 光 响 应 , 光谱 特性 三 部 分 构成 ， 
重 离子 辐 照 产生 的 电离 、 位 移 损伤 的 能 量 沉积 如 


TF (#1) 所 示 ， 通 过 电离 和 位 移 剂 量 给 出 了 的 变化 导致 , 暗 电流 的 升 高 与 环境 温度 有 着 较 大 
CMOS 图 像 传感器 各 参数 在 辐 照 后 的 电离 和 位 的 关系 "”。 根 据 表 1 可 知 高 能 重 离子 对 CMOS 


移 的 敏感 特性 情况 如 下 ( 表 2) Br 图 像 传 感 器 主要 导致 位 移 损 伤 效 应 以 及 少量 的 
表 1 电离 总 剂量 效应 。 当 重 离子 入 射 CMOS 图 像 传 
Tu LET 注 | 电离 | NI DDD 感 器 时 在 其 径 迹 上 累积 DDD WERTE) ， 
F 量 | 剂量 | EL 粒子 与 器 件 内 部 的 唱 格 原子 发 生 碰撞 并 使 其 原 
G | 37.3MeV-m | 1 | 6.333 | 20. | 2.040E+8 来 位 子 的 原子 发 生 位移 , 这 些 原 子 还 可 以 和 器 件 
e g:cm? E | rad 4 MeV/g 内 部 其 它 杂 质 原 子 结合 并 行 成 其 它 的 缺陷 类 型 ， 
7 本 次 试验 所 使 用 的 重 离子 束 能 量 较 高 , 较 高 的 重 
离子 能 量 同样 PKA 初 级 反 冲 原子 ) 也 具有 较 
表 2 高 的 能 量 , 位 移 损 伤 效 应 会 使 破坏 器 件 内 晶体 原 
位 子 序列 , 从 而 引入 缺陷 能 级 使 得 价 带 电子 先 跃迁 
序 | 参数 2 ms x 到 缺陷 能 级 然后 从 缺陷 能 级 跃迁 到 导 带 的 过 程 ， 
号 | 类 型 = 敏 | E 当 在 载 流 子 以 扩散 的 方式 运动 到 耗 尽 区 被 吸收 
感 | 感 形成 了 暗 电 流 。 
的 一 = 一 暗 电 流 
1 | 增益 | le | | 可 能 都 化 感 T 
m. 
2 暗 电流 | @ | © A 
` " zx 1 \ 
5] au | T le. 可 能 都 敏感 J 
Y Fa @ r \ 
4 DSNU | @ | @ Bs / | 
5 热 像素 e h \ 
2 WES | o » : De 
光 响 Ad 55.0.5: 10.15 NN. 50 55 60 65 70 
7 NA " © © 
s| * (ame ARREN 
9 PRNU @ Fig.4 Dark current 
光谱 | 光谱 响 3.2.2 EI HE 5 
10 特性 " e e 暗 场 不 均一 性 (DSNU) 表 示 在 CMOS 图 像 传 感 


器 中 暗 场 条 件 下 各 像素 响应 不 均一 性 , DSNU 是 
首 场 下 标准 差 与 转换 增益 的 比值 来 定 
3.2 各 参数 退化 机 理 由 上 暗 场 下 标准 差 与 转换 的 比值 来 定义 即 


3.2.1 上 暗 电 流 DSNU 一 ex。( 如 图 5) 所 示 DSNU 在 辐 照 后 有 
暗 电 流 是 暗 场 下 的 平均 灰 度 值 以 及 所 对 应 的 积 
AUDE PIAR IE 。 明显 的 上 升 , 经 过 室温 退 后 有 了 明显 的 恢复 。 量 
分 时 间 的 变化 趋势 ， 如 (图 4) 所 示 为 暗 电 流 在 ee e 
; ee SENDE 电流 对 DSNU 有 比较 大 的 影响 ， 幅 照 后 暗 电流 
1-21 天 的 退火 时 间 以 及 暗 电流 在 该 时 间 段 的 上 E zn 
A an 的 升 高 导致 热 像素 的 产生 ，《〈 如 图 6) 所 示 为 辐 
升 的 趋势 , 在 21-31 天 内 暗 电 流 有 比较 明显 的 下 a ur 
5 l f N 照 前 后 的 像素 图 对 比 ,图 a 为 辐 照 前 图 b 为 辐 照 
降 趋势 , 在 随后 的 退火 时 间 内 呈现 缓慢 的 上 升 趋 en l 
FA PM Ey > N «ga SE JE 后 ， 两 幅 图 都 是 在 暗 场 条 件 下 采集 的 图 片 ， 左边 
势 总 体 情况 来 看 其 变化 趋势 趋 于 稳定 水 平 几乎 ne QM 
R 、 为 辐 照 前 像素 图 , 右 图 为 辐 照 后 的 像素 图 ,可 以 
BMRA ATAU. E 1-21 RU 31 RIAN s e s aM. CUA, 
流 上 升 情况 推测 是 由 于 在 测试 过 程 中 环境 温度 ió ii 
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为 辐 照 前 后 热 像素 灰 度 折线 图 像素 在 暗 场 条 伯 
下 灰 度 值 集中 在 50-85 之 间 , 辐 照 后 有 不 少 像素 
灰 度 值 高 出 正常 像素 的 灰 度 值 的 数 倍 , 正常 图 像 
的 灰 度 值 大 概 在 70， 灰 度 值 高 于 150 可 定义 为 
RER, 如 右 图 所 示 灰 度 值 高 于 150 KAA 
5226 个 ， 这 些 热 像 素 的 产生 正 是 导致 了 DSNU 
上 升 的 重要 原因 。 男 外 辐 照 后 暗 场 下 的 标准 差 的 
增 大 以 及 转换 增益 的 减 小 同时 导致 DSNU 的 增 
大 。 室 温 退 火 后 热 像素 有 了 明显 的 恢复 同时 也 导 
#7 DSNU 的 恢复 。 
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6 辐 照 前 后 像素 对 比 图 


Fig.6 Comparison 


of pixels before 


and after irradiation 
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7. 辐 照 前 后 灰 度 折线 图 


Fig.7 Gray line graph before and after 


irradiation 


离 损伤 方式 引起 的 一 系列 辐 


重 离子 辐 照 的 特点 是 其 射程 距离 较 短 ， 对 于 SI 
基 材 料 而 言 重 离子 主要 是 通过 位 移 损伤 以 及 电 


吕 射 效应 。 图 像 均 为 瞳 


场 条 件 下 采集 的 图 像 , 图 像 中 由 多 个 大 小 不 一 的 


BBA, HZR ER 
且 在 下 一 帧 以 及 下 下 帧 的 


的 像素 各 也 各 有 不 同 ， 
图 像 中 这 些 热 像素 也 


并 没有 消失 , 因此 可 以 说 明 


由 
区 以 及 PPD 空间 电荷 区 附近 
缺陷 [7-8] 


Cate Oxide 
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本 次 试验 所 导致 的 热 


象 素 并 不 是 暂时 的 , 热 像素 在 每 一 帧 图 像 中 的 位 
置 并 不 会 发 生 改变 ， 重 离 了 导致 的 缺陷 分 布 如 
(图 8) 所 示 缺 陷 由 黑 点 标 出 ， 由 于 重 离子 对 
CMOS 图 像 传感器 会 产生 位 移 以 及 电离 损伤 ， 
由 位 移 损 伤 产生 的 缺陷 主要 集中 在 空间 电荷 区 ， 
离 损伤 产生 的 缺陷 主要 集中 在 Si-SiO2 界面 


的 STI 结构 表面 的 


Depletion Region Extension’ 
After Irradiation 


图 8 缺陷 分 布 医 
Fig.8 Defect profile 
3.3” 光 响应 参数 
本 次 试验 主要 是 记录 辐 照 完 退 火 过 程 中 的 一 些 
参数 的 变化 , 由 于 其 它 因素 所 只 选择 了 退火 时 间 
在 辐 照 完 后 以 及 第 3, 15, 21 天 测试 了 暗 场 下 的 
参数 ， 分 别 在 第 31，49，64，84，87 天 测试 了 
瞳 场 和 光 场 下 的 参数 。 信 噪 比 对 CMOS 图 像 传 
感 器 的 性 能 起 到 了 非常 重要 的 评估 , 信 噪 比 反 映 
了 图 像 的 质量 的 好 坏 , 图 像 传感器 的 信 噪 比 越 大 
则 图 像 的 噪点 越 少 图 像 的 质量 越 高 , 信 噪 比 定义 
为 有 效 平 均 灰 度 值 与 噪声 的 比值 即 光 场 下 的 平 
均 灰 度 值 减 去 暗 场 下 的 平均 灰 度 值 与 标准 差 的 
比值 即 : 


SNR m H y H y dark 
g y 
(1) 
SNR (gy) == (2) 


如 下 《图 95 所 示 为 CMV4000 在 辐 照 前 以 及 
辐 照 后 信 噪 比 参数 变化 , 在 能 量 为 208MeV 注 量 
73 1 x 10" ions/cm? 的 重 粒 子 辐 照 下 信 噪 比 明 显 
下 降 。 退 火 时 间 在 64 天 前 信 噪 比 并 没有 明显 的 
变化 随后 有 明显 升 高 的 趋势 ， 在 第 84 天 以 及 第 
87 天 测 得 的 信 噪 比 变化 有 了 明显 的 变 缓 。 其 中 
满 阱 容量 的 大 小 直接 影响 了 信 品 比 、 动 态 范围 及 
灵敏 度 等 与 像素 有 关 的 参数 。 

MAN 中 可 以 看 出 满 阱 容量 在 辐 照 前 以 及 
随 退 火 时 间 的 变化 关系 , 经 过 高 能 重 离子 辐 照 后 
满 阱 容量 参数 下 降 趋势 比较 明显 ， 在 退火 的 第 
64 天 后 满 阱 容量 参数 上 升 趋势 比较 明显 。 根 据 
EMVA 1288 的 标准 满 阱 容量 可 以 定义 为 饱和 灰 


度 值 与 转换 增益 的 比值 即 (m5) 0, 


当 CMOS 图 像 传感器 在 重 离子 辐 照 下 产生 氧化 
物 陷阱 及 界面 陷阱 电荷 ， 在 其 PPD〔 钳 位 二 极 
管 ) 中 产生 界面 陷阱 电荷 以 及 在 其 耗 尽 区 外 产生 
体 缺 陷 , 这 些 缺 陷 是 导致 满 阱 容量 参数 下 降 的 主 
要 因素 。 满 阱 容量 决定 了 所 容纳 的 最 大 电子 数 ， 
满 阱 容量 的 辐 照 后 参数 退化 趋势 如 (图 10) 所 
示 , 其 中 量子 效率 可 以 表征 为 入 射 在 像 元 的 光子 


并 转化 为 一 定 电荷 量 的 (hn e ) 的 电子 与 入 


射 在 像 元 的 光子 数 Cu ) 的 比值 即 : y OO 


p 


_H e 
H p 
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应 非 均匀 性 也 随 之 减 小 , 导致 信 噪 比 也 随 之 减 小 。 
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Fig. 10 Ful 
动态 范围 反应 了 图 像 传感器 芯片 可 探测 的 信和 号 
范围 ， 动 态 范 围 越 大 表示 CMOS 可 记录 更 大 的 
光 场 以 及 瞳 场 下 的 信号 ， 动 态 范围 也 是 表征 
CMOS 图 像 传感器 性 能 的 一 个 重要 的 参数 。 根 
据 EMVA1288 的 定义 可 知 动态 范围 可 以 是 由 饱 
和 信号 〈hp.sat) VAR AAR R BE RE Cup.min ) 
; DR 一 一 ee 


的 反比 表征 即 " 5 
图 像 传感器 经 过 重 离子 辐 照 后 图 像 传感器 的 动 


Well capacity 


o CMOS 


100 


E 


Th 
的 上 


E 
ME 


总 体 是 一 


并 不 


明显 


下 降 , 在 退火 时 间 在 31 到 61 天 之 间 动 态 
个 先 下 降 后 上 升 
， 在 第 64 天 动态 范围 有 一 个 
升 并 在 后 续 几 天 达到 平衡 如 下 (图 


的 趋势 但 是 上 升 


11) 


Pras. F 


ART CREUSE BU T 


小 光子 数 


H p 


slr 


slr 


(3) 


可 PARU. 


CSNR=1) =p 


表示 了 像 元 收集 的 最 


P 


日 Mo ER 
其 中 当量 


在 辐 照 后 


由 动态 范围 


之 下 降 。 


43 


fg BE BL 


子 效率 减 小 , 转换 增益 增 大 导致 绝对 灵 


tB HA, H 


CMOS 图 像 传感器 


的 饱和 灰 度 值 # 


没有 发 现 明 显 的 增 大 ， 


的 表征 关系 可 以 得 出 其 


参数 也 会 随 


动态 范围 (dB) 
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Fig. 11 Dynamic 


100 


range 


光 响 应 非 均一 性 CPRNUO. 表示 各 像素 单元 的 灵 


敏 度 不 同 
应 非 均匀 


的 影响 。 


主要 是 通过 吸收 》 


电子 3 


， 通 常 在 光照 条 件 下 FPN 噪声 
性 来 评 佑 。 
光 响 应 非 均 一 性 明 
后 PRNU 接近 到 辐 照 前 的 水 平 。 
PRNU 主要 受到 辐 照 后 形成 的 氧化 物 陷阱 
像 传感器 在 光照 条 件 下 
CT. 然后; 


E 
M 


另外 CMOS 图 


(如 图 
增 大 , 通过 长 时 间 室 温 退 火 


Jen 


) 所 示 ， AH 照 后 


可 以 推测 出 


ze 


和 吸收 的 光子 转化 为 


中 满 阱 容 


值 的 电压 信号 , 其 


储存 下 来 转化 为 一 定 幅 


量 降低 主要 是 | 


于 辐 照 后 在 空间 电荷 


区 形成 的 氧化 物 陷 阱 电荷 , WYE 
也 会 影响 到 电荷 的 储 CMOS 图 
ees, 
艺 存在 差异 , 辐 照 后 也 会 使 各 像 
Ke CMOS 图 像 传感器 的 CDS 


容量 的 降低 同时 


像 传 感 器 的 灵敏 
由 于 CMOS 图 像 传感器 


各 像素 的 工 
素 灵敏 度 差异 加 
《相关 双 采 样 ) 


电路 对 PRNU 也 有 一 定 的 贡献 ， 
电路 中 各 个 晶 
致 性 也 会 增加 。 


E 测 辐 照 后 CDS 


体 管 参数 退化 所 引起 的 参数 不 一 
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Fig. 12 PRNU 
3.3 光谱 响应 
如 下 (图 


400um-1100um 期 间 


光谱 响应 反应 了 在 不 同 波长 和 的 


13) 所 示 为 辐 照 前 后 的 光谱 响应 图 ， 
光谱 响应 的 测试 范围 为 400u4m-1100um, E 
每 30um 取 一 个 点 ， 总 共 取 
点 数 为 24 个 , 光 的 波长 在 460um 时 达到 了 峰值 。 


青 况 下 对 入 射 光 


的 影响 情况 。 如 下 医 


可 以 看 到 在 辐 照 后 的 光谱 响 


应 有 略微 的 下 降 但 是 退化 情况 # 


不 明显 ，CMOS 


图 传感器 主要 是 由 于 在 


定 的 曝光 时 间 


内 入 射 


到 像 元 上 的 光子 ， 然 后 将 这 些 光 子 转化 为 电子 ， 


其 主要 是 通过 扩散 等 方式 进入 空间 


Bd DX. 由 于 


衬 底 中 的 载 流 子 浓 的 小 于 杂质 的 浓度 , 重 离子 位 
移 损 伤 缺陷 就 可 以 表示 为 有 效 的 复合 中 心 ””， 
其 中 电子 速率 有 下 列 两 个 公式 表示 即 ; 
S a =0 a CN r tN pp ) 
t (4) 
N , .N pp “DDD (5) 


二 中 » On 为 俘获 截面 V. zs 电子 热 运 动 速 率 , 


Nt 为 单一 缺陷 能 级 体 缺陷 的 密度 ，NDD 表示 体 
缺陷 密度 ， 其 中 扩散 长 度 Ln 与 载 流 子 寿命 之 间 
的 关系 如 下 式 所 示 
n= (6) 
m—. [p D 
Tn=vDT È On (Nr-Npp) Vi m 
可 以 看 出 当 电子 速率 与 俘获 截面 , ARE 


BE, 单一 能 级 体 缺陷 的 密度 成 以 及 电子 热 运动 速 
率 正比 。 由 载 流 子 寿命 以 及 扩散 长 度 公式 可 知 电 


子 速率 越 高 载 流 子 的 寿命 及 扩散 长 度 越 小 , 所 以 
当 重 离子 辐 照 时 其 缺陷 密度 增加 导致 电子 速度 


也 随 之 增加 ， 


载 流 子 寿命 以 及 扩散 长 度 也 将 随 之 


Wil, 当 扩 散 长 度 减 小 时 耗 尽 区 光 生 电子 的 收集 
效率 也 会 减 小 从 而 导致 光谱 响应 的 退化 。 


300 7 


250 4 


200 7 


灰 度 值 (DN) 


1504 


1004 


METUIT 


50 
300 


3 结论 


400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
波长 (nm) 


图 13 光谱 响应 


Fig. 13 Spectral response 


总 体 来 看 国内 外 对 CMOS 图 像 传感器 重 离 


Tak Am USER 


CMOS 图 像 


对 各 项 参数 退化 机 理 研 究 尚 不 完善 。 本 文 主要 通 


究 不 足 ， 在 重 离子 辐 照 后 对 
后 感 器 各 项 参数 的 参数 退化 情况 和 


过 在 重 离子 辐射 环境 下 及 室温 退火 对 CMOS 


前 后 CMOS 


像 传 感 的 永久 损伤 效应 的 下 


Fe, 并 通过 分 析 辐 照 
图 像 传感器 的 各 项 参数 退化 情况 以 


及 规律 的 物理 机 理 , 主要 是 由 于 位 移 损 伤 以 及 电 
离 损伤 所 导致 的 一 系列 参数 的 退化 , 其 中 由 位 移 
损伤 所 产生 的 缺陷 主要 集中 在 空间 电荷 区 , 能 量 


较 


主 。 
界面 区 以 及 PPD 耗 尽 区 附近 STI 结构 的 表面 


pe 


ZZ 
TY 


中 


项 
i 


应 


的 


还 


高 的 重 离子 产生 的 缺陷 主要 是 以 团 复 缺陷 为 
其 中 电离 产生 的 缺陷 主要 分 布 在 Si-SiO: 的 


生 的 暗 电流 , 位 移 损伤 导致 的 缺陷 主要 分 布 在 
则 电荷 区 。 

本 文 对 CMV4000 进行 重 离子 辐 照 试验 , 其 
对 瞳 电 流 、 满 阱 容量 、 光 谱 响 应 、 信 噪 比 、 动 
范围 、FPN 噪声 进行 了 辐 照 前 后 的 对 比 ， 各 
参数 在 辐 照 后 均 有 了 一 定 程度 的 下 降 , 其 中 光 
响应 下 降 的 程度 并 不 明显 主要 原因 是 光谱 响 
对 位 移 损伤 并 不 敏感 。 

以 上 内 容 对 重 离子 的 永久 损伤 机 理 进行 了 
个 初步 的 分 析 , 后 续 还 需要 进一步 完善 , 不 同 
注 量 以 及 注 量 率 , 不 同 的 能 量 产 生 的 损伤 机 理 
有 待 探究 。 
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